PHONOLA - Mod. 599 R 



FIM1 S.A. - PHONOLA mod. 599 R • Ondc medio-lunghe, medic, corle c cortissime. Tcnsioni valvola finale: 175 V placca, 

155 V schermo, 8 V catodo. Media frequenza 470 kc. Resa d’uscita 2 watt. Consumo 35 watt (per valori e taratura v. lobelia). 
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